KS. FRANUISZEK AISZARD LABAY 


wikaryusz przy kościele św. Anny we Lwowie, 


przeżywszy lat 46, zmarł w Krakowie dnia 15 Kwietnia 1893 roku. 


Nabożeństwo żałobne odbędzie się w Poniedziałek dnia 17-g0 b. m. o godzinie 8 rano w kościele 
św. Mikołaja, po którem nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku. 


ces. Zakład pogrzebowy Fr. Nowińskiego, ul. Kopernika S. Czeionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


